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[image: ]Localização do Parque Estadual do Verde Grande, em Matias Cardoso (MG). O ponto marca a cidade, não os limites do parque. Mapa: 123 Ecos, CC BY-SA 3.0, sobre mapa-base de NordNordWest, modificado, via Wikimedia Commons.
O Parque Estadual do Verde Grande é uma área protegida de Caatinga em Matias Cardoso, no norte de Minas Gerais, na divisa com a Bahia. Foi criado pelo Decreto Estadual 39.953, de 8 de outubro de 1998, e é administrado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF).




	Ficha	Dados
	Nome	Parque Estadual do Verde Grande
	Categoria	parque estadual (proteção integral)
	Administração	Instituto Estadual de Florestas (IEF), do governo de Minas Gerais
	Estado e município	Minas Gerais; Matias Cardoso
	Bioma	Caatinga, segundo o CNUC (floresta estacional decidual, a mata seca, segundo o IEF)
	Área	25.570 hectares, segundo o IEF e o ato registrado no CNUC; 25.636 hectares calculados pelo CNUC
	Criação	Decreto Estadual 39.953, de 8 de outubro de 1998
	Plano de manejo e conselho	Plano de manejo: não; conselho: sim, segundo o CNUC (julho de 2026)





Os dados do quadro vêm do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), dos atos de criação e do órgão gestor.




Onde fica




O parque fica em Matias Cardoso, às margens dos rios São Francisco e Verde Grande, segundo o IEF. O nome vem do rio Verde Grande, que marca parte do limite norte, na divisa com a Bahia.




O que protege




Segundo o IEF, o parque tem mata seca, áreas que alagam, ninhais e lagoas na beira dos rios. Nessas lagoas vivem jacarés e capivaras, e os filhotes de peixe crescem ali antes de voltar aos rios. O parque não estava aberto à visitação na data da consulta, com a estrutura em reforma.




Como foi criado




O parque foi criado pelo Decreto Estadual 39.953, de 8 de outubro de 1998, segundo o IEF e o CNUC. O cadastro registra conselho, mas não plano de manejo (julho de 2026).




Pela Lei 9.985/2000, num parque só são permitidas a pesquisa científica, a educação ambiental, a recreação e o turismo ecológico, conforme o plano de manejo. Os outros parques do estado estão em Parques naturais de Minas Gerais.




Resumo: principais perguntas e respostas




Onde fica o parque estadual do Verde Grande? Em Matias Cardoso, no norte de Minas, na divisa com a Bahia.
 
 De onde vem o nome? Do rio Verde Grande, que marca parte do limite do parque.
 
 O que vive nas lagoas do parque? Jacarés, capivaras e filhotes de peixe, segundo o IEF.
 
 Dá para visitar? Não estava aberto à visitação em outubro de 2026, segundo o IEF.
 
 Qual é a área do parque? 25.570 hectares, segundo o IEF.
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